Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol - CEAF 


Jogo: 50 / 2024 


SAO PAULO 
Campeonato: Copa Paulista - Profissional / 2024 Rodada: 05 
Jogo: Suzano X Juventus 
Data: 13/07/2024 Horário: |15:00 | Estádio: | Estádio Municipal Francisco Marques Figueira / Suzano 
Arbitragem 
Arbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo 
Arbitro Assistente 1: Izabele de Oliveira 
Arbitro Assistente 2: Giovanni Crescêncio 
Quarto Arbitro: Herminio Henrique Kuhn Daldem 
Cronologia 
Entrada do mandante: | 14:50 Atraso: | Não Houve Entrada do mandante: | 16:00 Atraso: | Não Houve 
Entrada do visitante: | 14:00 Atraso: | Não Houve Entrada do visitante: | 16:00 Atraso: | Não Houve 
Início 1º Tempo: | 15:00 Atraso: | Não Houve Início 2º Tempo: | 16:03 Atraso: | Não Houve 
Término 1º Tempo: | 15:48 Acréscimo: | 3 min Término 2º Tempo: | 16:53 Acréscimo: | 5 min 


Resultado do 1º Tempo: 1 X2 


Resultado Final: 2 X 2 


l Nome Completo do Jogador 
Igor Ricardo Bento Farias 


Relação de Jogadores 


Suzano 


UR PA. 


+“ 


Registro l | E 
563967/24 


z 


Juventus 
Nome Completo do Jogador 
André Dias Campos 


| T/R P/A Registro 
536096/23 


| 


1 1 
2 | Kayky Eduardo dos Santos Silva T P | 563624/24 2 | Leonardo Couto T P | 559736/24 
3 | Wellington Aparecido dos Santos J T A | 509766/23 3 | Davison Assis Dutra de Moraes T P | 563915/24 
4 | Mateus Moura da Silva T P | 567260/24 4 | Renan Souza Diniz T P | 563305/24 
5 | Leonardo Ribeiro de Carvalho T P | 563969/24|| 5 | Matheus Neris Graça T P | 560537/24 
6 | João Guilherme de Lima Pinheiro S T P | 563623/24 6 | Luan de Figueiredo Gular da Gama T P | 559699/24 
7 | Matheus Almeida Cruz T P | 472790/21 7 | Maicon João Veiga da Silva T P | 561378/24 
8 | Arthur de Oliveira Pelagio Junior T P | 563940/24 8 | Isaias dos Santos Vieira T P | 561058/24 
9 | Matheus Ramos da Silva T P | 566995/24 || 9 | Marlon Martins de Oliveira T P | 536134/23 
10 | Paolo Roberto Valentim Ferreira G T P | 50215423 || 10 | Gabriel Luan Masson T P | 391837/21 
11 | Kaike Roberto da Silva T P | 559007/24 || 11 | Cesar Rodrigues de Oliveira T P | 560345/24 
12 | Mateus Fernandes Lopes R A | 509763/23 || 12 | Pedro Silva Suzini R P | 536070/23 
13 | Joanderson Alves Silva R P | 563621/24 || 13 | Hebert Pedro de Andrade Neto R P | 560251/24 
14 | Paulo Damasco Souza Silva R P | 564057/24 | | 14 | Ricardo Santana Silva R P | 561813/24 
15 | Vinicius Neves Borges R P | 563714/24 || 15 | Lucas da Silva Lucena R P | 566708/24 
16 | Riquelme dos Santos Barbosa R P | 56375224] | 16 | Marcel da Silva Lima R P | 537796/24 
17 | Matheus Ramos Martins Dias R P | 553461/24|| 17 | Nathan Barbosa R P | 561375/24 
18 | João Pedro Duarte Martins R P | 567151/24|| 18 | Guilherme Vieira Moraes da Silva R P | 559702/24 
19 | Hasan Hussein Bazzoun R P | 563968/24 | | 19 | Pedro Arthur Lopes de Jesus R P | 560734/24 
20 | Lucas Rocha Ribeiro R A | 555333/24 || 20 | Luis Fernando Santos da Conceição R P | 559696/24 
21 | Daniel Dias Oliveira R P | 559693/24 
23 | Vitor Wandeur Martins R A | 528937/23 
T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador 
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Técnico 


Petterson Thiago Martins 


Comissão Técnica 


Técnico 


Juventus 


Auxiliar Técnico 


Kaique Oliveira de Aquino 


Auxiliar Técnico 


Luiz Antonio Ribeiro 


Médico 


Massagista 


Fernando Luis de Freitas Russo 


Odney Manoel de Amorim Silva 


Médico 


Massagista 


Rodrigo Castiglia Gatti 


Thales Pantani Romero 


Preparador Físico 


George Sales Beleense 


Preparador Físico 


Paulo Sergio de Moraes 


Treinador de goleiro 


Leonardo Ribeiro de Lima 


Treinador de goleiro 


Eliel Souza Santos 


Equipe 


Substituições 


Entrou 


Tempo 


17/27 


Suzano 8 | Arthur de Oliveira Pelagio J... 17 | Matheus Ramos Martins Dias 58:00 2T 
Suzano 11 | Kaike Roberto da Silva 20 | Lucas Rocha Ribeiro 58:00 2T 
Suzano 9 | Matheus Ramos da Silva 18 | João Pedro Duarte Martins 86:00 2T 
Suzano 5 | Leonardo Ribeiro de Carvalho 15 | Vinicius Neves Borges 90:00 2T 
Juventus 5 | Matheus Neris Graça 20 | Luis Fernando Santos da Conc... - INT 
Juventus 2 | Leonardo Couto 16 | Marcel da Silva Lima - INT 
Juventus 9 | Marlon Martins de Oliveira 19 | Pedro Arthur Lopes de Jesus - INT 
Juventus 10 | Gabriel Luan Masson 17 | Nathan Barbosa 68:00 2T 
Juventus 8 |Isaias dos Santos Vieira 15 | Lucas da Silva Lucena 86:00 2T 


Gols 


Equipe Nome do Jogador Tipo Tempo 
Suzano 5 | Leonardo Ribeiro de Carvalho - (Leonardo) NR 30:00 1T 
Suzano 9 | Matheus Ramos da Silva - (Matheus) NR 65:00 2T 
Juventus 4 | Renan Souza Diniz - (Renan) NR 20:00 1T 
Juventus 7 | Maicon João Veiga da Silva - (Maicon) NR 27:00 1T 
NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 
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Juventus 2 


Advertências 


Leonardo Couto 


Tempo 
06:00 


1T/2T 
1T 


Motivo:Ação temerária 


AJ = Antes do Jogo | INT = Intervalo | PJ = Pós jogo 


Expulsões 


NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos 


Acréscimos devido atendimentos médicos, substituições e recuperação de tempo perdido. 


Ocorrências / Observações 


Médico da ambulância: Caio Augusto Oguido Kakuda - CRM:250829 
Bolas novas e do modelo definido para a competição? SIM 
Nada houve de anormal. 


Relatório do Assistente 
Nada a relatar 


Observações Eventuais 
Nada houve de anormal. 
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